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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Mededeling van de implementatie van gedelegeerde richtlijnen (EU) 
2015/573 en (EU) 2015/574 van de Commissie van 30 januari 2015 tot 
wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van 
bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees parlement en de Raad 
van 8 juni 2011, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

deelt, overeenkomstig aanwijzing 339 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, mede dat: 

- gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/573 van 30 januari 2015 tot wijziging, met het oog op aanpassing 
aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees parlement 
en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in polyvinylchloride sensoren in medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (PbEU 2015, L 94) en 

- gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/574 van de Commissie van 30 januari 2015 tot wijziging, met het 
oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het 
Europees parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor kwik in systemen voor intravascu- 
laire echografie (PbEU 2015, L 94) 

met ingang van de datum van bekendmaking van deze Mededeling zijn geïmplementeerd door 
artikel 15 van de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 

Met deze bekendmaking wordt uitvoering gegeven aan de verplichting van artikel 2, eerste lid, van 
gedelegeerde richtlijnen (EU) 2015/573 en (EU) 2015/574 om de nodige wettelijke en bestuursrechte¬ 
lijke bepalingen in werking te laten treden met ingang van uiterlijk 31 januari 2016. 

Deze mededeling zal aan de Europese Commissie worden gestuurd, waarmee uitvoering wordt 
gegeven aan artikel 2, tweede lid, van gedelegeerde richtlijnen (EU) 2015/573 en (EU) 2015/574 . 

De gedelegeerde richtlijnen (EU) 2015/573 en (EU) 2015/574 zijn: 


Richtlijn 

Datum richtlijn 

PbEU 

(EU) 2015/573 

30 januari 2015 

L 94/4 


(EU) 2015/574 30 januari 2015 L 94/6 

Onderstaande transponeringstabel geeft aan op welke wijze de betreffende gedelegeerde richtlijnen 
zijn geïmplementeerd: 


Bepalingen in richtlijnen 

Bepalingen in nationale regeling 

Toelichting j 

Artikel 1 

Artikel 15 Regeling gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur 

Wijziging van bijlage IV bij richtlijn 2011/65/EU. Door het 
instrument van dynamische verwijzing in artikel 15 van 
de nationale regeling wordt in omzetting voorzien. 

Artikel 2, eerste lid 
- Eerste alinea 

Artikel 15 Regeling gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur 

Opdracht om de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen tijdig in werking te laten treden om aan de 
betreffende gedelegeerde richtlijnen (EU) 2015/573 en 
(EU) 2015/574 te voldoen. Door het instrument van 
dynamische verwijzing in artikel 15 van de nationale 
regeling wordt in omzetting voorzien. 

Artikel 2, eerste lid 
-Tweede alinea 

Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur en deze Medede¬ 
ling 

Opdracht om bij de vaststelling van de hiervoor 
bedoelde bepalingen of bij de bekendmaking ervan te 
verwijzen naar de betreffende gedelegeerde richtlijnen 
(EU) 2015/573 en (EU) 2015/574. Dit is geschied bij 
bekendmaking in de Staatscourant van de Regeling 
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur en deze Mededeling van voornoemde 
richtlijnen. 

Artikel 2, tweede lid 

Behoeft geen implementatie 

Opdracht aan lidstaat om de belangrijkste bepalingen 


die zijn vastgesteld op grond van de betreffende 
gedelegeerde richtlijnen (EU) 2015/573 en (EU) 2015/574 
mee te delen. Dit geschiedt door toezending van deze 
Mededeling aan de Commissie. 
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Bepalingen in richtlijnen 

Bepalingen in nationale regeling 

Toelichting 

Artikel 3 

Behoeft geen implementatie 

Inwerkingtredingbepaling. 


Artikel 4 Behoeft geen implementatie De richtlijn is tot de lidstaten gericht. 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 

DE HOOFDDIRECTEUR BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN, 
H. Dekker 
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